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AEG -ELEKTROHERD 


noch wirtschaftlicher 
noch arbeitssparender 


noch eleganter 


das waren die Forderungen, die 
erfahrene Konstrukteure und fort- 
schrittliche Formgestalter mit dem 
AEG-Elektroherd „deluxe“ in 
die Tat umsetzten. 


Nach den neuesten Erkennt n 
der Kochtechnik wurde für Sı®@ın 
Herd geschaffen, der Ihnen die 
Hausarbeit wesentlich erleichtert. 
Er denkt für Sie,während Sie an- 
dere Arbeiten erledigen. Ob Sie 
kochen, braten, backen, grillen 
oder einkochen, die Vollauto- 
matik des AEG - Elektroherdes 
„deluxe“ übernimmt für Sie 
Aufsicht und Kontrolle. 


Sie erhalten zu jedem AEG- 
Elektroherd „deluxe“ eine aus- 
führliche Anleitung zum Kochen, 
Braten, Backen, Grillen und Ein- 
kochen. So sind Sie sehr schnell 
mit diesem Elektroherd vertraut. 


Die technischen Raffinessen und 
die erprobte Zweckmäßigkeit des 
AEG--Elektroherdes „deluxe” 
werden harmonisch ergänzt 
durch seine moderne, formschöne 
Linienführung. Eine säurebeggin- 
dige, strahlendweiße @- 
Emaillierung rundet das äußere 
Bild seines zeitgemäßen Stils ab. 


Eine Aussparung für die Fuß- 
bodenleiste ermöglicht es, den 
Herd fest an die Wand anzu- 
stellen. 


Der AEG-Elektroherd „deluxe“ 
kann mit einem stilgerecht dazu 
passenden Kohle-Anstellherd (mit 
oder ohne Bratofen) in idealer 
Weise kombiniert werden. For- 
dern Sie bitte unseren Sonder- 
prospekt an. 


Hier sehen Sie die Steuerzentrale dieses 
Herdes mit den handgerecht angeordneten 
Schaltern. 


Ob Sie kochen, braten, backen, grillen, 
einkochen oder Speisen warmhalten wol- 
len — eine Schalterdrehung genügt. 


Zwei Signallampen übernehmen die op- 
tische Funktionskontrolle. 


Der AEG-Elektroherd „deluxe“ ist mit 
einer 120-Minuten- oder einer 12-Stunden- 
Schaltuhr lieferbar. 

Mit der 120-Minuten-Schaltuhr können Sie 
bei der AEG-Regla-Blitzkochplatte eine 
Ankochzeit (starke Hitze) bis 20 Minuten 
©. Sobald das Ankochen beendet 


, schaltet die Uhr automatisch die Koch- 
atte auf die vorher eingestellte Fort- 
kochtemperatur (beliebig schwache oder 
mittlere Hitze) um. Nach Ablauf der einge- 
stellten Kochzeit schaltet die Uhr von selbst 
aus. Auch das Braten, Backen, Grillen oder 
Einkochen beendet die Uhr selbsttätig; 
das Einstellen einer Ankochzeit ist aber für 
den Automatik-Bratofen nicht erforderlich. 


Die 12-Stunden-Schaltuhr können Sie schon 
morgens — nehmen wir an — um 8 Uhr so 
einstellen, daß der Herd um 16 Uhr zu 
kochen, braten und backen oder mit dem 
Einkochen beginnt und beispielsweise um 
17 Uhr 30 ausschaltet. 


Durch die AEG-Schaltuhren arbeitet dieser 
Elektroherd vollautomatisch. Er kocht selb- 
ständig das Essen, übernimmt das Ein- 
kochen oder brät, bäckt und grillt für Sie, 
ganz wie Sie wünschen. 


Mit praktischen Drucktasten schalten Sie 
die Uhr gleichzeitig oder getrennt auf die 
Regla-Blitzkochplatte und den Automatik- 
Bratofen. 


Automatische 120-Minuten-$ 
(siehe auch Abbildung auf 


Automatische 12-Stunden-Sch 


Gegrilltes ist gesünder und schmeckt besser 
Im Automatik-Bratofen des AEG-Elektro- 
herdes „deluxe“ mit der leistungsstarken 
Infrarot-Grilleinrichtung können Sie zarte 
und saftige Grillgerichte herstellen. 


Die neuartige Bratofenschaltung mit dem 
kombinierten Wählschalter (Kombi-Schal- 
tung) gestattet mit einem Griff alle Mög- 
lichkeiten der Zubereitung im Automatik 
Bratofen vom Warmhalten über Einkochen, 
Backen, Braten bis zum Grillen. 


Temperatureinstellung je nach Bedarf von 
50—300° C. 


Ob Sie Ober- und Unterhitze gemeinsam 
oder z.B. nur die Unterhitze einschalten- 
immer hält der Thermostat die eingestellte 
Temperatur konstant und schützt vor Über- 
hitzung. 


Im geräumigen Wärmefach (350 W) können 
Sie Geschirr anwärmen und Speisen warm- 
halten. 


Automatik-Bratofen 
Leistung 2200 W 


Innenmaße Oberhitze 950 W 
Breite etwa 40cm Unterhitze 1250 W 
Höhe etwa 29 cm 

Tiefe etwa 47 cm Infra-Grill 2000 W 


durch Kombi-Schaltung und Thermostat gesteuert 


Abstell- bzw. Wärmefach 
Breite etwa 40 cm Leistung des 


Höhe etwa 17,5 cm 5 
Tiefe etwa 35 cm Wärmefaches 350 W 
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Die leistungsstarke Infrarot-Grilleinrichtung 2000 W im 
Automatik-Bratofen des AEG-Elektroherdes „deluxe“. 


Die säurefest emaillierte Herdmulde schließt die Kochplatten 
dampf- und wasserdicht ab. 


Am roten Punkt 
erkennen Sie die bewährte 
AEG-Regla-Blitzkochplatte. 


Die leistungsstarken Kochplatten 
des AEG-Elektroherdes „deluxe“ 
sind durch 7-Taktschalter regel- 
bar und heizen sich schnell auf. 


Die AEG-Regla-Blitzkochplatte 
übertrifftaber dienormalen Koch- 
platten noch wesentlich. Mit ihr 
geht das Kochen blitzschnell. 
1 Liter Wasser kocht auf ihr z.B. 
schon in etwa 5 Minuten. 


Das AEG-Regla-System hält die 
eingestellte Temperatur konstant, 
ohne daß sich die Platte über- 
hitzen kann. Deshalb ist sie nicht 
nur für schnelles Kochen mit star- 
ken Temperaturen, sondern auch 
zum Warmhalten ideal. Die stu- 
fenlose Schaltung ermöglicht eine 
individuelle Feineinstellung der 
Temperaturen. 


Durch die Kombi-Schaltung, den 
Thermostat und die Schaltuhr 
wird das Braten und Backen im 
geräumigen 40 cm breiten Auto- 
matik-Bratofen (2200 W) einfa- 
cher und zuverlässiger. 

Eine Spezialvorrichtung gewähr- 
leistet beim Herausziehen die 
kippsichere Führung von Brat- 
pfanne und Brat- und Backrost. 
Bratofenzubehör 

ohne Mehrpreis: 

1 Bratpfanne (weiß emailliert), 
1 Backblech, 1 Brat- und Backrost, 
1 Grillrost (bei Herden mit 7 
einrichtung), 

gegen Mehrpreis: 

1 Grill-Drehspieß mit Federuhr- 
werk, verchromt. 


Kochplatten 
® cm 


Kurzbezeichnung 


Ausführung 


Leistung Typ 


Spannung 
Volt 


3-Stellen-Elektroherd „deluxe“ 


mit Zierdeckel, Automatik-Bratofen 14,5 1000 
mit Infrarot-Grilleinrichtung 2000 W 18!) 2100 220Ws:) LGU3 
mit Wärmefach, mit 12-Std.-Schaltuhr 22 2000 


mit 120-Minuten-Schaltuhr LGUM3 


4-Stellen-Elektroherd „deluxe“ 
mit Zierdeckel, Automatik-Bratofen 

mit Infrarot-Grilleinrichtung 2000 W 
mit Wärmefach, mit 12-Std.-Schaltuhr 


mit 120-Minuten-Schaltuhr 


3-Stellen-Elektroherd „deluxe“ 
mit Zierdeckel, Automatik-Bratofen 
mit Infrarot-Grilleinrichtung 2000 W 
mit Abstellfach, ohne Schaltuhr 


ohne Grilleinrichtung, ohne Schaltuhr 


4-Stellen-Elektroherd „deluxe“ 
mit Zierdeckel, Automatik-Bratofen 
mit Infrarot-Grilleinrichtung 2000 W 
mit Abstellfach, ohne Schaltuhr 


ohne Grilleinrichtung, ohne Schaltuhr 


!) AEG-Regla-Blitzkochplatte ?) Umschaltbar für Anschluß an 220 V Ds und 220/380 V Ds 
Auch für Anschluß an 380 V (ohne Nulleiter) lieferbar. 
Außenmaße des Herdes: Breite 55 cm, Höhe 85 cm Tiefe 57,5 cm Gewicht etwa 55 kg 


Ausführung: Vorderfront, Seitenwände und Zierdeckel brillantweiß säurefest emailliert. Schalterleiste verchromt 
und hochglanzpoliert. Rückwand schwarz lackiert. 


Bei Bestellung bitte vollständige Kurzbezeichnung (Spannung und Typ) angeben. 


Beratung und Verkauf: 
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ALLGEMEINE ELEKTRICITATS-GESELLSCH 


